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Αρ. Φύλλου 806 


8 Σεπτεμβρίου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 4995 

θέσεις των Υπουργείων που μεταφέρθηκαν στην Περιφέ¬ 
ρεια Δυτικής Ελλάδας. Κατάταξη θέσεων σε κλάδους 
και ειδικότητες. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1 - Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 3 εδάφιο τέταρτο του Ν. 
2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περι¬ 
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α' 107). 

2. Τις αποφάσεις: 

α. Την αρ. 24342/22.7.1997 απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας. 


β. Την αρ. 32683/31.7.1997 απόφαση του Υπουργού 
ΕΣ.Δ.Δ.&Α. 

γ. Την αρ. 24208/7667/30.7.1997 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

4. Τις οργανικές θέσεις του πόσης φύσεως προσωπικού 
των Υπουργείων που υπηρετούσε την 27η Φεβρουάριου 
1997 σε υπηρεσίες της Περιφέρειας, επειδή δεν είχαν 
κατανεμηθεί θέσεις στην Περιφέρεια ή οι κατανεμημένες 
θέσεις ήταν λιγότερες από το προσωπικό που κατά την 
ημερομηνία αυτή υπηρετούσε, διαπιστώνουμε: 

Ότι για τη στελέχωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά¬ 
δας μεταφέρθηκαν συνολικά 1.283 οργανικές θέσεις μό¬ 
νιμου προσωπικού και 68 θέσεις προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Κατάταξη θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες του άρθρου 8 του Ν. 2503/1997 


Μόνιμο Προσωπικό · : 


Α' Μέρος 

( Πάγιες & προσωρινές θέσεις) 

(ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 


Κατηγορία ΠΕ 

Μεταφορά θέσεων _______ Κατάταξη θέσεων 


1. α. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 4 

ΥΠΕΣΔΔ&ΑΟ 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ =0 
β. ΠΕ Διοικητικού 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 29 

ΥΠ. ΓΕΩΡΠΑΣ= 2 
γ. ΠΕ Οικονομικού 

ΥΠΕΘΟ= 14 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ= 2 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού=51 

2. α. Πολιτικών Μηχανικών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 12 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 14 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
β. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=4 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 2 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
γ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ=6 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 3 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΤΑΣ=0 
δ. Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχ/κών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=6 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 3 

ΥΠ,ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 

ΠΕ Μηχανικών= 66 
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ε. Χημικών Μηχανικών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=3 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
στ. Μηχανικών 

ΥΠΕΘ0 5 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ= 7 

ζ. Μηχ/κών Μετ/λείων-Μετ/ργων 

ΥΠΕΘΟ= 0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 0 


3. α. Γεωπόνων 

ΥΠΕΘΟ=2 

ΥΠΕΧΩΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 9 
β. Κτηνιάτρων 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 1 
γ. Δασολόγων 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ= 78 

ΠΕ Γ εωτεχνικών=92 

4. α. Γεωλόγων 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 1 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΤΑΣ= 2 

ΧΙΕ Γεωλόγων=4 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 
Κατηγορία ΠΕ 


Μεταφορά θέσεων _ Κατάταξη θέσεων 


α. ΠΕ Διοικητικού 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ =0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 2 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ =0 

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού=2 

2. α. Πολιτικών Μηχανικών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=9 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 2 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
β. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 4 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 
γ. Μηχιχνολόγων Ηλεκτρολόγων 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 4 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 
δ. Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχ/κών 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 1 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
ε. Χημικών Μηχανικών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 

Υ11ΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΤΑΣ=0 
στ. Μηχανικών 

ΥΠΕΘΟ= 1 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΊΑΣ=0 

ΠΕ Μηχανικών=23 

3. α. Δασολόγων 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΤΑΣ= 1 

ΠΕ Γεωτεχνικών= 1 
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4. α. Γεωλόγων 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 

ΠΕ Γεωλόγων=1 

5. α Χημικών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 

ΠΕ Χημικών=1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 
Κατηγορία ΤΕ 


Μεταψορά θέσεων __ Κατάταξη θέσεων 


1 α. Διοικητικού - Λογιστικού 

ΥΠΕΘ0 3 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&ΑΚ) 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 3 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού=6 

2 α Τεχνολογικών Εφαρμογών 
ΥΠΕΘΟ= 2 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 19 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 29 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ = 7 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών=57 

3. α Πληροφορικής 

ΥΠΕΘΟ= 2 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 

ΥΠΕΣΔΔ&ΑΚ) 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 

ΤΕ Πληροφορικής =2 

4. α. Δασοπονίας 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΊΑΣ= 120 

ΤΕ Δασοπονίας =120 
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(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 


Μεταφορά θέσεων __ Κατάταξη θέσεων 


1 αΑιοικητικού - Λογιστικού 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού=1 

2 α. Τεχνολογικών Εφαρμογών 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 9 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 

ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών= 9 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 
Κατηγορία ΔΕ 


Μεταφορά θέσεων __ Κατάταξη θέσεων 


1 α. Διοικητικού Λογιστικού 

ΥΠΕΘΟ= 13 

ΥΠΕΧΩΔΕ=5 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 21 

ΥΠ.ΓΕΏΡΓΙΑΣ= 45 
β. Αακτυλογράφων-Στενογράφων 
ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ= 10 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 4 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 8 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων= 106 

2. α. Τεχνικών (Εργοδηγών) 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=16 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 3 

ΥΠ. ΠΞΩΡΠΑΣ=0 
β. Τεχνικών (Οδηγών) 

ΥΠΕΘΟ=2 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 6 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 9 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
γ. Τεχνικών 

ΥΠΕΘ0=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 
δ. Χειριστών Μηχανημάτων 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 
ε. Σχεδιαστών 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΙΈΩΡΠΑΣ= 6 
στ. Γεωτρυπανιστών 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=3 

ΔΕ Τεχνικών=82 
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ζ. Τεχνικών Δομικών Έργων 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ- 0 

ΥΠΕΣΔΔ&ΑΚ) 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΛΣ= 15 

η. Τεχνικών Μηχ/γίας ΙΙλεκ/γίας 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΛ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΛΣ= 14 

0. Τεχνικοί Οδηγών 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ» 0 

ΥΠΕΣΔΔ&Λ-Ο 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΛΣ- 1 
ι. Τεχνικών (Τεχνιτών) 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ-2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓ1ΑΣ-0 


3. α. Δασοφυλάκων Λ 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΛΣ= 289 

ΔΕ Δασοφυλάκων^ 289 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 
Κατηγορία ΔΕ 


Μεταφορά θεσεων __ Κατάταξη θέσεων 


1 α. Διοικητικού Λογιστικού 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ= 10 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 
β. Δακτυλογράφων-Στενογράφων 
ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 3 

ΥΠΕΣΔΔ&ΑΚ) 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων=13 

2. α Τεχνικών (Εργοδηγών) 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 28 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 1 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΊΑΣ=0 
β. Εργοδηγών (προσωρινός) 
ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕΚ) 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 17 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 
γ. Εμπειρικών εργοδηγών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
γ. Τεχνικών (Οδηγών) 

ΥΠΕΘΟ= 0 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ=28 

ΥΠΕΣΔΔ&ΑΚ) 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 
δ. Τεχνικών 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 
ε. Χειριστών Μηχανημάτων 
ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=8 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 
στ. Αποθηκάριων 

ΥΠΕΘΟ=0 
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ΥΠΕΧΩ ΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 
ζ. Σχεδιαστών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 
η. Εργ/κών βοηθών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=4 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ=0 
θ. Γεωτρυπανιστών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=3 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 3 
ν. Τεχνικών Οδηγών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 23 
ια. Μηχ/γίας, Ηλεκ/γίας & Ηλ/κής 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ= 1 
ιβ. Τεχνιτών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 16 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 

ιε. Καταμετρητών Κυκλοφορίας 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 

ΔΕ Τεχνικών=151 

3. α. Δασοφυλάκων 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ= 8 

ΔΕ Δασοφυλάκων= 8 

4. α. Γεωργικού-Κτηνοτροφικού 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ. ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 2 

ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού = 2 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΓΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 


Μεταφορά θέσεων __ Κατάταξη θέσεων 


1 α. Επιμελητών 

ΥΠΕΘΟ 2 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 
β. Βοηθητικό προσωπικό 

ΥΠΕΘΟ=0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 5 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ=0 
γ. Κλητήρων 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 4 

ΥΕ Επιμελητών = 11 

2 α. Εργατών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 5 

ΥΕ Εργατών = 7 

3 α. Δασοφυλάκων Β 

ΥΠΕΘΟ 0 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ= 87 

ΥΕ Δασοφυλάκων Β = 87 

4 α. Προσωπικό καθαριότητας 

ΥΠΕΘΟ 1' 

ΥΠΕΧΩΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 8 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 1 

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας =10 

5 α. Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 
ΥΠΕΘΟ 0 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ=1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ. ΓΈΩΡΠΑΣ= 2 

ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων = 3 












ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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(ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 


Μεταφορά θέσεων __ Κατάταξη θέσεων 


1 α. Εργατών 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 38 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΊΑΣ= 2 

ΥΕ Εργατών = 40 

2 α. Δασοφυλάκων Β 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ=0 

ΥΠΕΣΔΔ&Α= 0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ= 28 

ΥΕ Δασοφυλάκων Β = 28 

3 α. Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 
ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ= 10 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣΟ 

ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων =10 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β' ΜΕΡΟΣ 


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 


(Προσωρινές θέσεις) 

1.Ειδικό επιστημονικό προσωπικό 


ΠΕ Μηχ/γων Ηλεκ/γων Μηχανικών 

ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ=0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α= 1 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΊΑΣΚ) _ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ=2 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 _ 

ΠΕ Αγρόν. Τοπογρ. Μηχαν/κών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ·ΓΈΩΡΠΑΣ=0 _ 

ΠΕ Μηχαν. Μεταλλείων-Μεταλ/ργίων 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩ ΔΕ= 1 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 _ 

ΤΕ Δασοπονίας 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ. ΓΈΩΡΠΑΣ= 1 


2. Τεχνικό προσωπικό ΔΕ 


ΔΕ Τεχνικών (Οδηγοί) 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 19 















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ» 
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ΔΕ Επιστατών (Τεχνικών Δημ. Έργων ) 
ΥΠΕΘΟ=0 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠΓΈΩΡΓΙΑΣ= 1 _ 

ΔΕ Σχεδιαστών 
ΥΠΕΘΟ=0 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 1 _ 

ΔΕ Διοικητικών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ=0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ= 3 _ 

ΔΕ Τεχνικών (Εργοδηγών) 

ΥΠΕΘΟΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ=2 

ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΓΊΑΣ=0 _ 

ΔΕ Τεχνικών (Χειριστών Μηχ. Έργων) 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 2 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 _ 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ=0 _ 

ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 1 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 

ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=0 _ 


3.Βοηθητικό προσωπικό ΥΕ 


ΥΕ Εργατών 
ΥΠΕΘΟ=0 
ΥΠΕΧΩΔΕ=2 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ.ΓΕΩΡΠΑΣ=19 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΕ Τεχνιτών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΏΔΕ= 0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 1 
ΥΕ Καθαριστριών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ=0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ.ΓΈΩΡΓΙΑΣ= 4 
ΥΕ Κλητήρων 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩ ΔΕ= 0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ ΓΕΩΡΠΑΣ= 1 
ΥΕ Δασοπυροσβεστών 
ΥΠΕΘΟΟ 
ΥΠΕΧΩΔΕ= 0 
ΥΠΕΣΔΔ&Α=0 
ΥΠ.ΓΈΩΡΠΑΣ= 3 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πάτρα, 28 Αυνούστου 1997 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








